Dampfdruckermedrigung, Babo'sches Gresetz.
559
s Untersucbungen dem Babo'scben Gesetze als einer all-gemeinen Regel durcbaus. Zu ganz demselben Ergebnisse fiibren Herrn Tammann's1) Ermittelungen. Nacb diesen giebt es Falle, in denen die relative Spannkraftserniedrigung standig fallt, andere, in denen sie standig wacbst, wieder andere, in denen sie erst steigt, dann fallt und umgekebrt, endlicb aucb solcbe, in welcben mit wacbsender Concentration die Yerbaltnisse sicb umkebren. Icb fiibre aus diesen sehr genauen Ermittelungen einige Zusammenstellungen auszugsweise an, welcbe verscbiedene Falle cbarakterisiren. Neben einander gestellt sind die Drucke p' und die durcb die Gleichung
— it 100
10
definirten Grossen, woselbst die Grosse -rp- die Concentration der Lo-sung feststellt:
	ITluorkalium			
	M			
y				
	8,5	19,41	54,73	73,42
mm	fA			
22,0	7,48	6,79	—	8,85
41,7	6,77	6,80	8,11	8,37
35,7	6,73	6,53	7,69	7,89
65,3	5,76	C371	7,53	7,80
104,4	5,29	5,87	7,47	7558
151,2	5,13	6,00	7,26	7,36
198,8	5,74	6,27	7,30	7,24
302,2	5,68	5,91	7,00	7,11
501,1	5,33	5,93	6,79	6,84
763,3	5,92	6,01	—	—
Fur Fluorkalium also fallt ^ bei den Concentrationen 54,73 und 73,42 standig; in der Concentration 19,41 fallt p bis etwa zup'=100 standig, zuerst rascb, dann langsam, von p' = 100 bleibt ^ mit einigen Scbwankungen fast constant. Aebnlicbes gilt fur die Concentration 8,5 vonjt/ =65 mm an; docb sind bier die Scbwankungen weit ausgesprocbener. Das Babo'scbe Gesetz kann bier also fiir gewisse Temperaturintervalle und gewisse Concentrationen in Anpprucb ge-nommen werden, ftir andere nicbt und im Allgemeinen fallt p standig. Aebnlicb verhalten sicb Losungen von koblensaurem Kalihydrat,
J) Wiedem. Ann., Bd. 24,  S. 523 if.; Bd. Bieterici, Wiedem. Ann., Bd. 42, S. 513 ff.
S. 692 ff.    Siehe dagegeu 530 if.; Bd. 105, S. 85 u. a. a. 0.e Gleichung gilt ihrer Herleitung nach (vergl. S. 514) zunachst nur fur gesattigte Losungen und A bedeutet die Wiirmemenge, welche entwickelt wird, wenn zu 1 g der zu losenden Substanz so viel Wasser gethan wird, dass die Losung gesattigt ist. Wie wir bald sell en werden, kann man jedoch die Gleichung, form ell wenigstens, auf un-gesattigte Losungen ausdehnen. Da jeder Temperatur eine hocbstegiebt die ,,Linie nach Gibbs und Konowalow". Nach diesen beiden Forschern werden diese Punkte und Linien bezeichnet, weil sie die bereits unter ihrem Namen behandelten Regeln niit bestimmen; die Concentrationen von Flussigkeit undDainpf sind in ihnen gleich. Und :,indifferent" in diesem Punkte ist der Zustand darum, weil das Gemisch ebenso gut als Flussigkeit wie als Darnpf bestehen kann.
